MICHAŁ FRANLISZEK ZIELENIEWSKI 


Obywatel m. Krakowa, Inżynier i Budowniczy, 


urodzony d. I Października 1849 r., po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 


SS. Sakramentami, zasnął w Panu d. 16 Lutego 1894 r. 


Stroskana rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie 


po południu, wprost na Cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie w Kościele św. Barbary we Wtorek d. 20 Lutego b. r. o godzinie 10 rano. 


Zakład pogrzebowy A. Szafranskiego w Krakowie. 


